COURBES D'INTRADOS — ANSES DE PANIER
A.VCC rt, on place 0, sur AC; on decril 1'arc A B4 de 25°42'51".
0,6,681 parallele a CB'r
Avec ra> on place 02 sur 6,0,; on decril Tare B4B2 de 25°42'51".
02 B2 cst parallfele a C B'2, eL B, B2 a B', B'.,.
Puis, comme pour 1'ansc a 3 centres, on lire B»B., parallele a B', B',,, BBa parallele a B' B'a.
On mono par B3 une parallele a B'3 C ; elle donne O3, Ot.
C. - Emploi. — On a fait autrefois grand usage de 1'anse dc panier9, parce que Ton conside-rait comme fort avantageux de tracer 1'intrados avec le com pas.
Or, on nc trace au compas que le dessin sur le papier. G'est par abscisses et ordonn6es que, sauf pour les tout petits ouvrages, on trace 1'intrados en vraie grandeur.
Les anses de panier ont, presque tou jours, des jarrcts on une brisure aux changements de rayons. On n'en fait presque plus.
Art.   2.  —   Ellipse.   —  Cc   n'est  guere   qu'au   XIX6  sieclc I0,   qu'on
9. - On a dil que les voules du pont de Toulouse (1543-1632 ?) sonl les premieres de France en anse de panier.
Au XVIII0 si6cle, on a I'ort employe les anses, trfcs souvent a 3 centres : Fonts de Vizille, Lavaur, (Jignac (Tome I, p. 93, 97, 103); Ponls 'de Blois (1716-1724), d'Orleans (1750-1760), de Moulins (1756-1764), do Sauniur (J 756-1770;....
(J 756-1770;.
Dons la 2U moilie du XVIII", Perronel a iracd avec II centres les arches des Fonts de Mantes (1757-1765), de Nogenl (1766--1769), de Neuilly (1766-1774). Celles de Tours (1764-1777) ont aussi 11 centres. SaufNeuilly, surbuisse uu I 4, les oulres ne le sont qu'au 1/3, ou tres peu plus.
10. — Dupuil croit que c'est par ignorance que les anciens construcieurs preferaient 1'anse de panier (« Hquilibre dc.s coAtes », Paris Dunod, 1870, p. 214).
Mais, bien avanl le XIXs siecle, on connaissail « 1'ovale du jardinier » ; on savait In tracer a 1'aide d'un cordeau attach^ a ses deux foyers.
Belidor 1'indique pour tracer un inlrados (« Architecture hi/draulique », - 2' Parlie, Tome II, Livre l\, Chapitre XI, p. 443 ; Paris M.DCC.LXXXX).
,1'ai decrit, Tome I, les ponls anglais en ellipse de Gloucester (1826-1827) p. 107, de Londres (1824-1831) p. 147.
Le pont de Waterloo u Londres (1816-1818) etait encore en anse de panier.
En France, ce n'est que dans la 2° moiti6 du XIX' qu'on commence a employer couramment 1'elhiise.
A Paris : Pont de 1'Alrna (1854-1855) (Tome I, p. 153) ; Pont au Change (1859-1860) ; Pont Louis-Philippe (1800-1862) ; Pont de Beruy (1863-1864).
Sous clienrin de fer : Ponls de Chalonnes el de Nantes (1863-1866).
Les premiers grands ponls de chemin de fer (Fonts de Cinq-Mars, 1846-1847, de Pqrl-de-Piles, 1846-1848; — les ponts de Morandiere : Montlouis, 1843-1845, Plessis-lez-Tours, 1855-1857) elaient encore en anse de panier.           ,					1		I )    S,	(.)ro	«•' H f (	'2 \ ( ) ' n
